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Ehemaiiger Pfizer-Vizepräsident: Keine impfstoffe erforderiich. 


NACHRICHTEN 


Ehemaliger Pfizer-Vizepräsident: "Keine 
Impfstoffe erforderlich", "die Pandemie ist 
praktisch vorbei" 


Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und Chefwissenschaftler von Pfizer für Allergie und 
Atemwege, erklärt, dass das Streben nach einem universellen Impfstoff "den Hauch des Bösen" hat, dem 
er "energisch entgegenwirken wird". 
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Ehemaliger Pfizer-Vizepräsident: "Keine Impfstoffe erforderlich", "die Pandemie ist 
praktisch vorbei" 


Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und Chefwissenschaftler von Pfizer für Allergie 
und Atemwege, erklärt, dass das Streben nach einem universellen Impfstoff "den Hauch 
des Bösen" hat, dem er "energisch entgegenwirken wird". 



Dr. Mike Yeadon: 


"Es sind absolut keine Impfstoffe erforderlich, um die Pandemie auszulöschen. Ich habe 
noch nie einen solchen Unsinn über Impfstoffe gehört. Sie impfen keine Menschen, die 
nicht durch eine Krankheit gefährdet sind. Sie planen auch nicht, Millionen von gesunden 
und gesunden Menschen mit einem Impfstoff zu impfen, der nicht ausführlich an 
Menschen getestet wurde." 


Wenn solche Leute das schon sagen. Hört man natürlich nichts im TV. 

Ganzer Artikel hier: 

https://www.lifesitenews.com/news/former-pfizer-vp-no-need-for-vaccines-the 

pandemic-is-effectiveiy-over 




